J V ンドシュレッダー取扱説明書 


PSD-12 



サイズ 

W 180(200) XD 100 XH 145 mm 

バケツト容量 

約1.56 

重 量 

41 0 g 

投入口種類 

A 4 用紙 （1 枚） 

投 入 幅 

123 mm 

細断枚数 

A 4 縦2つ折り/1枚 

細断形状 

4.0 mm ストレート カツ ト 


※ぐ ） 内は八ンドル取付け時。 



△注意 

•以下のものは細断に適さ 
ないので挿入しないでく 
ださい。ビニール、カーポ 
ン、などがついた紙、布、 
新聞紙、フィルム、ラベル 
用紙、シールなど 
•規定枚数以上の紙の挿 
入は、絶対にしないでく 
ださい。故障の原因にな 
ります。 
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